Abrazadera Unicanal para tubos y 
paredes 


La abrazadera unicanal ha llegado para facilitar la soldadura en las 
estructuras que antes tomaban horas, hoy en día se pueden trabajar 
en solo algunos minutos. Una abrazadera unicanal hace esto posible 
aún en estructuras de difícil acceso, ya que no se necesitan de 
herramientas específicas. Asimismo, una abrazadera unicanal se 
desempeña en un sistema altamente desarmable para transportarse 
y ensamblarse en donde se necesite. 


Los expertos aseguran que el sistema de la abrazadera unicanal hace 
que otro tipo de soluciones parezcan problemas. El sistema de la 
abrazadera unicanal es la herramienta correcta para usarse como 
soporte de charolas para cable, de tuberías, en la instalación de 
sistemas de iluminación, en mesas de trabajo, entre otras. 


Características de la abrazadera Unicanal de 
metal 
Las características y elementos de la abrazadera unicanal son: 


+ Posee un sistema unicanal, con una tuerca de seguridad y 
con conectores diferentes. 


+ Una abrazadera unicanal se produce en acero inoxidable, 
acero al carbono, fibra de vidrio y/o aluminio. 


* Unlado del canal de una abrazadera Unicanal posee una 
ranura a lo largo con bordes doblados. 


+ Las ranuras son necesarias para situar la tuerca de 
seguridad y al mismo tiempo sirven de guías para las 
ranuras de la abrazadera Unicanal. 


+ La abrazadera Unicanal está producida en acero al 
carbono; posee lados redondeados que permiten instalarse 
en cualquier punto a lo largo de un Unicanal, se pueden 
girar hasta hacer coincidir sus ranuras estriadas con la 
guía de la abrazadera. 


+ La tuerca en la abrazadera unicanal tiene un resorte y 
siempre está lista para el ensamble de los conectores. 


+ La abrazadera unicanal cuenta con roscas tipo UNC 
estándar. 


Sistema de abrazadera unicanal 


Como mencionamos antes, la abrazadera unicanal tiene bordes que 
son su arma principal y lo que caracteriza a un sistema unicanal. Los 
bordes de los dos lados también se ubican en todo lo largo del lado 
abierto de la abrazadera unicanal. 


No sólo son la clave de la extraordinaria resistencia de este tipo de 
abrazadera unicanal, sino que también es básica para poder realizar 
la aplicación de la forma más eficiente posible ya sean tanto 
abrazaderas como tuercas. 


La abrazadera unicanal está formada sobre el largo del sistema 
formadas a todo lo largo de los unicanales pared delgada y pared 
gruesa, de la misma manera en la que los bordes son posibles gracias 
al exclusivo sistema de plegado gradual y continuo a alta velocidad 
característica del proceso de perfilado empleado en una planta para 
fabricar unicanal. 


Asimismo, se evitará afectar las estructuras moleculares del acero, 
incrementando notablemente la capacidad de carga de la abrazadera 
Unicanal, ya que el sistema de perfilado en frío no causa golpes. 
Toda la abrazadera unicanal de Panamericana Monterrey se fabrica 
en acero de primera en forma continua de conformidad con las 
NOMS. 


Beneficios de la Abrazadera Unicanal: 
Simplificando la Fijación y Soportería 


La abrazadera unicanal presenta una serie de beneficios 
significativos que revolucionan la forma en que se abordan los 
proyectos de fijación y soportería. Estos incluyen: 


Eficiencia Mejorada: La abrazadera unicanal agiliza los procesos 
de soldadura en estructuras, reduciendo considerablemente el 
tiempo requerido para completar los proyectos. 


Versatilidad Sin Igual: Desde soporte de charolas para cables 
hasta sistemas de iluminación, la abrazadera unicanal es una 
solución versátil y adaptable para una variedad de aplicaciones. 


Fácil Acceso: La abrazadera unicanal es altamente desarmable, lo 
que facilita su transporte y ensamblaje incluso en áreas de difícil 
acceso. 


Ahorro de Costos: La rápida instalación y la eliminación de la 
necesidad de herramientas específicas reducen los costos de mano 
de obra y tiempo de instalación. 


Durabilidad Sobresaliente: Fabricada con materiales de alta 
calidad, la abrazadera unicanal ofrece una resistencia excepcional 
para garantizar una sujeción confiable y duradera. 


Aplicaciones Versátiles de la Abrazadera 
Unicanal: Adaptabilidad en Acción 


La abrazadera unicanal es una solución altamente versátil y se 
adapta a diversas aplicaciones en una variedad de sectores. Estas 
incluyen: 


Instalación de Sistemas de Iluminación: En proyectos de 
iluminación, la abrazadera unicanal ofrece un soporte estable para 
mantener los sistemas de iluminación en su lugar. 


Aplicaciones en Mesas de Trabajo: En entornos de trabajo, la 
abrazadera unicanal puede ser utilizada para la sujeción de 
accesorios en mesas y bancos de trabajo. 


Soporte de Charolas para Cables: La abrazadera unicanal 
garantiza una sujeción segura para las charolas de cables, 
asegurando una instalación confiable. 


Sujeción de Tuberías: Ya sea para sistemas de tuberías 
industriales o comerciales, la abrazadera unicanal proporciona una 
fijación sólida y duradera. 


En Panamericana encuentra la Abrazadera 
Unicanal que necesitas 


Uno de los factores clave del éxito de Panamericana Sistemas de 
Fijación y Soportería es nuestra capacidad para escuchar lo que 
nuestros clientes necesitan y traducirlo en soluciones prácticas y 


tangibles que no solo cumplan con sus expectativas, sino que 
también las superen. 


Ofrecemos productos resistentes y la Abrazadera Unicanal 
adaptadas a las especificaciones individuales de cada proyecto, así 
garantizamos el cumplimiento de los estándares de la industria, la 
entrega dentro de un plazo acordado y, lo que es más importante, la 
satisfacción total del cliente en todo momento. 


